*. s 


TABLE II 

ROR TESTING OR SLEEVES AND DAMS 



Sleeve 


Dental 

Dam 

Sample 

Nicotine 

Tar 

Nicotine 

Tar 

70-mm Non-Filter 

1.61 

24.3 

1.56 

23.3 

70-mm Non-Filter 

1.64 

24.8 

1.60 

23.9 

100-mm Filter, Menthol 

1.46 

20.9 

1.48 

20.5 

85-mrn Filter 

0.86 

11.2 

0.85 

11.3 

85-mm Filter 

1.40 

22.0 

1.39 

21.3 


Average Differences: Filter - O.Ol mg Nicotine 

0.4 mg Tar (Sleeve Higher) 
Non-Filter - 0.05 mg Nicotine 

• 1.0 mg Tar (Sleeve Higher) 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xhnk0001 






